イベ ント 等 の 開催 フロ ー ( 令 和 3 年 12 月 当面 の 間 ) 1 


岩手 県 内 で 開催 する イベ ント i 


3 年 12 月 15 
る - 電 県 復興 危機 管理 室 
参加 者 ※1 が 5,000 人 を 超え る か つ 収容 率 ※2 が 5096 を 超え る イベ ント 参加 者 が 5,000 人 以下 又は 収容 率 が 5096 以 下 の イ ベン ト 


感染 防止 安全 計画 (別紙 1 ) 
岩手 県 に 提出 (開催 2 週間 前 まで ) 
















































































感染 者 の 参加 、 大 声 ・ 歓 声 等 の 発生 、 
感染 防止 策 不 徹 底 等 が 生じ た 場合 


イベ ント 結果 報告 フォ ー ム (別紙 2 ) 


岩手 県 に 提出 (開催 2 週間 後 まで ) 報告 不要 


※1 原則 一 時 点 で の 最大 人 数 。 時 点 把握 が 難し い 場 合 は 延べ 人 数 で 判断 。 
※2 収容 定員 の な い 会 場 に つい て 、 人 と 人 と の 距離 を 十分 に 確保 (で きる だ け 2 m、 最 低 1 m 以 上 ) で きる 場合 は 収容 率 5096 以 内 と 判断 する 。 


